INNOVANT ET 
RÉVOLUTIONNAIRE 



Formule haute performance à l’acide hyaluronique micro-fragmenté, 
alliant tout le savoir-faire et la précision “Swiss Made”. 

Produits garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol. 
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